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= 1: 50001 
von 14.1221 


R Ge Zollıng Gmka Annersdorf 





Diese, Lagepläne i.M. 1:5000 und 


1:1000. vom 16.17.1981 


sind Bestand- 
teile der Ortsrandsalzung 


Oberappe rsdorf "Nord-085 6" 


bau) 


Ile 21, 
(Obermeier) 








Bon. 





